WLADYSLAW hr. OSTROWSKI 


b. Podpulkownik Wojsk polskich, 
Marszałek Sejmu polskiego w roku 1830 i 1831, Kawaler krzyża „Virtuti Militari,“ „Legii honorowej“ 


i innych orderów, 


urodzony d. 7 Marca 1790 r., po długićj i ciężkićj chorobie, opatrzony SS. Sakramentami, zakończył życie doczesne 
dnia 21 Listopada 1869 r. o godzinie 8 wieczór. 


Pogrążona w żalu Siostra i Krewni zapraszają Przyjaciół, Towarzyszów broni, Znajomych i pobożnych Wiernych na wyprowadzenie zwłok 
z domu pod L. 477 przy ulicy Stolarskićj do kościoła Archiprezbiteryalnego N. P. Maryi we Środę dnia 24 Listopada b. r. o godzinie 
10 zrana, a ztamtąd po odbytém Nabożeństwie zaYobrém na Cmentarz. 


W Drukarni ¿CZASU* W, Kirchmayera 


